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ユーレックス•アイ 

スチーム式加湿器 


HH-K0291(P) HH-K0291(G) 


取扱説明書 

•このたびはスチーム式加湿器をお買い上げ頂きましてまことにありがとうございます。 
•ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、末長くご愛用〈ださい。 
•お読みになった後は大切に保管していただき、使用中にご不明な点が生じたり、お困り 
の時にお読み〈ださい。 
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安全上のごを意 


お使いになる方、他の方々への危害-財産の損害を未然に防止するためのミ主意事項です。 
よくお読みいただき、必ずお守りください。 


警告 人力巧 Et または重傷を負う可能性力 《 想定される内容 



本品の改造は絶対にしないで〈ださい。また、修理巧術者レ：1外の人は分解や修理をしないで 
〈ださい。义災や感電、け力 《 の原因となります。 

修理等に関しましては、お買い上げ販売店又はお客様相談窓口にご相談〈ださい。 

〇 

定格1己上のコンセントを単独で使って〈ださい。 

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発义することがあります。 

差込みプラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よ〈拭いてください。 
火災の原因となります。 

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて〈ださい。感電■けがの原因と 
なります。 

0 

本体のお手入れ(がが行ってくださし、。 

鉱物咸かが'多量に付着することにより、故障する恐れがあります。 

吹き出し□■すき間等にピンや針金などの金属物等、異物を入れないで〈ださい。 

感電や異常動作をしてけがをすることがあります。 

子供だけで使わせたり、幼児の手の届〈ところで使わないでください。 

やけど-感電-けがをしたり、思わめ事故の原因となる恐れがあります。 

かさなイ寸属品等をなめさせないで〈ださい。感電やけがの原因になります。 

水につけたり、水をかけたりしないで〈ださい。ショート■感電の恐れがあります。 

電源コードを傷付けたり、無理こ曲げたり、引っ弓長ったり、わじったり、たばねたり、 

重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしないで〈ださい。 

電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。 

蒸気吹き出し口に触ったり、顔を近づけたりしないで〈ださい。やけどの原因となります。 

交流10 0 vm 外では使用しないでください。火炎■感電の原因となります。 

霞原コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込み力鄉るし、ときは綱しなし、でくださし、。 
感電■ショート-発火の原因になります。 

本品は一般家庭用ですので、脱衣所や風呂場-温室等のような湿度の高い場所での使用は 
おやめ〈ださい。感電■ショート■火災の原因となります。 

付属の湿度センサーが外は使用しないでください。 

また他の機器に転用しないで〈ださい。故障、発火の恐れがあります。 
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注意人力 《 損害を負う可能性及び物質的損害のみの発生が想定される内容 


〇 

使用時が外は、差込みプラグをコンセントからおいて〈ださい。 

けがややけど、絶縁劣化による感電-漏電火災の原因になります。 

差込みプラグをおくときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き 
抜いてください。感電やシヨートして発火することがあります。 

お手入れの麟ホ本体が十分に;令えたのを確認してから「お手入れのしかた」に従って行って 
〈ださい。間違った方まで行うと、シヨート■感電-やけど-け力《の原因となります。 

タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替えて〈ださい。また水槽部の掃晩ホ少なくとも1週間 
に1〜2回程度お手入れし、常に清潔な状態を保ってお使いください。 

※お手入れのなし、まま使用を続けますと、巧れ"水垢等により加湿量が低下したり、カビや雑菌力《繁殖する 
ため悪臭の原因となります。また、まれに体質によっては過敏に反応して健康に良くないことがあります。 
この場合は毎日も'手入れを行ってください。 

0 

不安定な場所には置かないで〈ださい。転倒すると、熱湯力に t 勤1る可能性があり、やけどの 
原因となります。 

直射日光のあたる場所や、願器具の近〈や上、温風があたる場所に置力、ないで〈ださい。 

変形-変色することがあります。 

家具.壁.力ーテン-天井などに蒸気が当たる場所で使わないでください。変色、変形などの 
原因となります。 

繊細な家具の上に置力、ないでください。家具が変色、変形することがあります。 

使用中、使用直後は持ち遇ま'ないで〈ださい。熱湯力にぼれ、やけどの原因となります。 

本体運転中に、タンクを取り外したり、本体を移動させたりしないで〈ださい。本体を移動 
するときは、運転停止をしてから15分後な降に行って〈ださい。やけどの原因となります。 

タンクカ《空の状態で運転させないでください。故障の原因になります。 

タンクの水に添加物等は力□えないで〈ださい。（水道水のみ使用）故障の原因となります。 


お願い 

濡れた手で本体を触らないでください。 


設置する場所は、壁から 10 cmm 上離した場所に置いて〈ださい。 


絵表示の例^記号は「禁止」 （ しないで〈ださい）を示します。 

0記号は「強制」（必ずして〈ださい）を示します。 
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各部のなまス 
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操作部のなまえ 


電源ボタン- 

リセットボタン 
スチームボタン 
設定ボタン「低 J 
設定ボタン「高 J 

L CD 表示窓 一 



操作方法については 
P.5 「ご使用前の準備」 
P.6 〜7「操作のしかた」 
のページをご覧〈ださい。 


L C D 表示窓 


蒸気が出ている 
ときに点灯し 
蒸気が止まると 
点滅します。 


蒸気の量が 
「強」のときに 
表示されます。 


蒸気の量が 
「弱」のときに 
表不されます〇 


連続運転に 
なっているときに 
表示されます。 



部屋の湿度や 
設定湿度が表示 
されます。 


湿度を設定する 
ときに表示され 
ます。 


本体内部に 
水がな〈なった時に 
表示されます。 
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部屋の湿度を表示 
しているとさに 
表示されます。 
























































































ご使用前の準備 


1 . 本体を平らなところに置きます。 


♦本体力 《 傾かないよう平らな場所に置いてくださし、 

※吹き出し口や通気孔をカーテン等で 
ふさがないようご注意〈ださい。 



2 . 水タンクに水を入れます。 


① 本体のフタを外し、水タンクを取り出し 
ます。 

② 水タンクのフタを外して水を入れます。 

③ 水タンクのフタをしっかりと閉め本体へ 
七ット I ます 

※必ず水道水をご使用ください。お湯を入れた場合、 
水漏れの原因になります。 



本体内部を確認します。 


•内部の蒸気槽に汚れがないか、 
異物の混入がなしが作崔認します。 


4 . 湿度センサーをセットします。 


参本体後部の右側にある差込み口に 
湿度センサーのプラグを根元まで 
しっかり差し込みます。 

※湿度センサーを接続しない状態で 
電源を入れると、 「 E 2」 と表示 
され「ピッピッピ ■ ■」というお 
知らせ音力 《 鳴り続けます。 



5 . 電源プラグをコンセントに差し込みます。 


•電源プラグをコンセントに差し込みます。 

※この時ビープ音が鳴り 、 L C D 表示窓に全てのアイコンカ 《 一瞬点灯表示されます。 
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操作のしかた 


電源ボタン 



を押します。 


> L C D 表示窓に現在の部屋の湿度力 《 表示 
されます。 

次の場合は、 LO 又は H I の表示がされます。 


表示パネル 


湿度 390/ olil 下の場合 


湿度 86% レ: Lt の場合 


2. 設定ボタン 




で部屋の湿度を設定します。 


•湿度は、40〜85〇/〇の間で5〇/〇刻みに設定できます。 
(39〇/〇 な 下、86〇/〇 レ: >1上の 設定はできません。） 


参湿度の設定をしない場合は CO に設定してくださし、。 
•表示はレ:>1下のように切り替わります。 



スチームボタン 


で強/弱運転を選択します。 


♦本体の運転を、 


強運転 （H 弱運転 ( LO ) に切替えて 

使うことができます。 



弱運転を 
選択すると 
LO が表示 
されます。 



強運転を 
選択すると 
HI 力《表示 
されます。 






















































操作のしかた 


4. その他の機能 


•部屋の湿度が設定した湿度より高〈なると 
運転が止まり 、 「H I 」又は 「 LO 」 力《消えて 
「 W 」マークが点滅します。 

※設定より湿度が下がると運転を再開します。 



•水タンクの水がな〈なると 、 L C D 部に A F が表示され 
運転が止まり、「曲」マークが点滅します。 

タンクに水を入れ、5〜6分してから ■■■ 

リセットボタンを押すと運転力巧開します。 



点滅します 


づ運転を再開しない時はリセットボタンを再度押します。 

それでも運転力巧開されない蹄ま、数分置いて本体が 

十分;令えたことを確認してからリセツトボタンを押してくださし、。 


を意 


〇電源プラグを差し込んだまま電源〇 F F にすると、次に ON したときには前の 
湿度設定で運転します。 

〇本体から蒸気が発生するまでおよそ3分かかります。 

〇部屋の湿度力 《 設定湿度よりおい場合、本体から蒸気を発生し設定温度に達する 
と蒸気の発生が止まります。 

〇湿度センサーが本体に接続されていないとき 、 E 2が表示され、ピッピッ ■■■ 
と接続されるまで鳴り続けます。 


〇本体を2日に I 上使用しなし順合、水タンクの水を空にし乾燥させてください。 
重要 水が入ったまま放置すると藻が発生し、腐敗してバクテリアカ《繁殖する恐れが 

あります。 
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お手入れのしかた 


お手入れ時の し 注意 


•必ず本体力 《 十分に;令えたのを確認してからお手入れをしてくださし、。 
熱いままお手入れをしますと、やけどの原因となります。 

•操作パネルや電源コードに水力《かからないようご注意〈ださい。 
故障の原因となりまず。 


日常のお手入れ 


本体の電源をきり、電源プラグ 
をコンセントから抜いて本体を 
をやします。 


①本体の 
フタを外し 


2. 本体のフタを外し、水タンクを取り 



、②水タンクを 
取り出す 


出します。水タンクのフタを外してから 
タンク内の水をおきます。 



3. 本体カバーを外します。 


カバーは図のように両手で持ち 

① 少し引き上げて 

② 左右どちらかに約90度回し 
dM 度引き上げる 


と外れます。 
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お手入れのしかた 


4. 蒸気槽を外します。 


蒸気槽は、ロックのボタンを 
本体の外側に向かって引きなが'ら 
蒸気槽を上に引き上げると 
外れます。 


5. 両手で底部をもち、 

傾けて内側に溜まっている 



ゴミや水を捨てます。 


操作パネルや電源コードに 
水がかからないよう 
ごミ主意〈ださい。 


操作パネル 



電源コード 


6. 蒸気槽を元に戻します。 


蒸気槽のロックがしっかりはまっている事を確認して〈ださい。 
はまっていないと水漏れの原因となります。 


7. 本体カバーを元に戻します。 

傾、いていたり、位置力《ずれていなし、か確認してくださし、。 
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8. 水タンクに水道水を入れて本休にセツトします。 

水タンクのフタをしっかり閉めて〈ださい。 

水タンクの位置がずれていなし確認して〈ださい。 


9. 本体のフタを閉めまず。 

本体力/ く一の位置がずれていなし、か確認してくださし、。 


2回していただくお手入れ （ 水垢の除去） 


準備：はじめに P .8 〜9「日常のお手入れ」 
1〜5の項目を行って〈ださい。 

1. 内部の壁、蒸気槽の汚れを 
やわらかいブラシまたは 
布を使って取り除きます。 


2. 発熱部（ヒーター）力《かぶる 
〈らいまで水道水を入れ、そこへ 
酢（テイースプーン2〜3杯） 

を入れまず。 



ップ洗い用 
スポンジなど 


蒸気槽 


やわらかい布等 


※そのまま数時間農け置きします。 

熟ナ置きの時間は水垢の付着状態 
により異なります。 

※発熱部に水垢がついている場合は 
非金属製のブラシで発熱部をこすって 
落とします。（発熱部を傷つけないよう 
ごを意ください。） 


テイースプーン 
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お手入れのしかた 


3. 内部の酢水を捨て、水でよく洗います。 

4. お手入れが終わったら 

P .9 「日常のお手入れ」の6〜9を行いまず。 


週に1〜2回していただくお手入れ（タンクの消毒) 


1. 約2 fl の水にルさじ2杯の漂白剤を 
加え、水タンクへ入れます。 

※液がすみずみまで行渡るように 
数分置きに水タンクを振って〈ださい。 

※水タンクを振るときに中身が飛び出さないよう 
水タンクのフタ部分を押さえて行つて〈ださし、。 


小さじ2杯の 
漂白剤を加える 



2.約20分後、タンク内の水を捨て、 

漂白剤の臭いが取れるまで水でよくすすぎます。 


3. 水タンクに新しい水を入れ本体へセツトします。 
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保管について 


加湿器を数日間〜長期間使わないときはレ U 下のように保管して〈ださい。 

① 前述の清掃を巧い、本体を完全に乾燥させて〈ださい。水タンクのフタは外した 
ままにしておいてくださし、。 

※本体内に水気力巧妾ったまま保管しておくと、本体の動作機能を損なう恐れがあります。 

② 本休を力ートンなどに入れ、乾燥した涼しい場所に保管してください。 

故障かな？と思ったら 


修理を依頼する前に、次の点をお調べ〈ださい。 


電源が入らない 

•コンセントにプラグが差し込まれていますか。 

♦ブレーカーが作動していませんか。 

蒸気が出ない 

参本体内部に細物成分が溜まって いません か。本体内部を掃除してください。 
♦発熱部に鉱物成分が溜まっていませんか。本体内部を掃除して〈ださい。 
•設定湿度が低くなっていませんか。設定湿度を高く、又は連続運転に切り 
替えてください。 

本体から水がもれる 

•水タンクのフタはしっかり閉まっていますか。 

参水タンクに水道水な外のものを入れていませんか。水タンクには水道水の 
み入れて〈ださし、。 

♦本体内部に施物成分が溜まっていませんか。本体内部を掃除して〈ださい。 
♦発熱部に鉱物成分が溜まっていませんか。本体内部を掃除して〈ださい。 

水タンク内に水があるのに 
\5/マークが点灯する 

♦本体内部に施物成分が溜まっていませんか。本体内部を掃除して〈ださい。 
♦発熱部に鉱物成分が溜まっていませんか。本体内部を掃除して〈ださい。 


仕様 


品名 

ューレックス ■ アイ スチーム式加湿器 

型番 

HH - K 0291( P ) HH - K 0291( G ) 

定格 

100 V 50/60 HZ 

消費電力 

260 W (高）〜 130 W (低） 

加湿能力 

310 ml/h 〜 140 ml/h (室温20で） 

タンク容量 

3. 78 fl 

連続運転時間 

約12時間（高）〜24時間（低） 

本体大きさ 

250(幅） x 200( 奥） x 400( 高 ） mm 

質量 

2.1 kg 

コードの長さ 

1.8 m 
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アフターサービスについて 


■修理を依頼される場合 

P .12 「故障かな？と思ったら」の項目を調べて、それでも異常がある場合は使用を中止し、お買い上げ 
販売店に次のことをご連絡〈ださい。 


A 警告 



ィ較里樹髓が外の人は、絶対に分 
解したり修理、改造は行わないで 
ください。発火したり異常動作し 
てけがをすることがあります。 


①品名 スチーム 式加湿器 


② お式 HH - K 0291( P )/ HH - K 0291( G ) 


③ 故障の状況 

④ お名前、ご住所、電話番号 

⑤ 購入年月（保証期間内の場合は保証書が必要でず) 


■補修用性能部品について 


補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年間です。 
※補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。 



長年ご使用のスチーム加湿器の点検を 



巧 


愛情点検 


こんな症状はありませんか_ b . お願い_ 

• ご使用中、電源コード、差込みプラグが異常に熱〈なる’こんな症状のときは、故障や事故防止 
•電源コードに傷がついていたり、触れると のため、必ず販売店に点検（有料）をご 

通電しなかったりする 相談ください。 


• その他の異常や故障がある 


保証について 


♦保証期間はお買い上げ曰より1年間です。保証の記事内容により、お買い上げ販売店力 《 修理をお引き受け 
いたします。 

♦保証期間経過後の修理については販売店にご相談〈ださい。 
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ご愛用者登録カード 


ご愛用者の登録は、点検のご案内や、お客様への商品に関します情報をお伝えする場合などに必要ですので、 
出来るだけ登録されることをお勤めします。ご愛用者の登録は、次のいずれかの方法で行うことができます。 

ホームぺージからの登録 http : //www. eureks. co. jp/ 

FAX による登録 このぺージのはがき（表.裏）を下記あてに FAX してください。 

FAX 0266-70-1435 


はがきによるを録 


このぺージのは力 《 きを切り取り、 5 0 円切手を貼って郵送してください 


イホ证規 . 

1. お買い上げ日から上記保証期間中に、取お説明書本体添付ラべ 
ル等のを意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書 
記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。 

2 . 保証期間中に、故障して修理をお受けになる場合には、商品と本 
書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。 

3. ご転売の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

4. ご贈答品等で、本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が 
ご依頼できない場合には、当社へご相談〈ださい。 

5. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理になります。 

イ.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 

口.お買い上げ後の落下-輸送等による故障及び損傷。 

ハ.火災-地震-水害-落雷-その他の天災地を、公害や異常電圧など 
による故障及び損傷。 

二.一般家庭用レ:1外（例えば、業務用の長時間使用-車輛-船舶への 
搭載）に使用された場合の故障及び損傷。 


ホ.本書の提示がない場合。 

へ.本書のお買い上げ年月日-お客様名-販売店の記入のなし、 
場合、或いは字句を書き換えられた場合。 

6 . 本書は日本国内においてのみ有効です。 

Effective only in Japan. 

7. 本書は巧発行いたしませんので、紛失しないよう大切に 
保管してください。 

•この保証書は、本書に明示した期間、条件の下において無 
料修理をお約まするものです。従ってこの保証書によって 
お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、 
保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、お買 
い上げの販売店または当社にお問合せください。 

•保証期間経過後の修理等については、詳し〈は「保証■アフ 
ターサービス」の項をご覧ください。 
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